474              VI.  Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
Xatur der in den Korpern enthaltenen Energie. Die in den Gas en aufgespeicherten Energiemengen sind lediglich als War me in diesea Kdrpern enthalten (bis auf einen sehr kleinen Rest). Von den g@~ sattigten Danipfen ist im'Gegensatze dazu bekannt, da6 die als fiihl-bare Warme enthaltene Energie nur ein verhaltnismafiig kleiner Bruchteil des ganzen Energieinhaltes ist. Man erkennt dies am besten aus dem VerdampfungsprozeB (Abschn. 44). Die sogenannte innere Verdampfungswarme verschwindet wahrend der Verdampfung ina Innern des Dampfes; sie wird zur Trennung des Zusammenhangs der kleinsten Teile verbraucht und kommt erst bei der Abkuhlung als Warme des niedergeschlagenen Wassers wieder zum Vorschein. Im Dampfe selbst ist sie als sogenannte „ innere potentielle Energie" enthalten.
In den Gasen ist solche potentielle Energie auch vorhanden, sis ist aber wegen der verhaltnismaBig groBen Entfernung der kleinsten Teile sehr gering im Vergleich mit der Warmeenergie, die man sich als Bewegimgsenergie (kinetische Energie) der kleinsten Teile-vorstellt.
Sehr hoheErhitzung kann unter Umstanden einen Zerfall der Molekiile zusammengesetzter Gase zur Folge haben (Dissoziation), Kohlensaure kann z. B. in Kohlenoxyd und Sauerstoff zerfallen, Auch hierbei wird, wie die Erfahrung lehrt, Warme latent. Dies beweist, daB die Spaltung der Molekiile Energie in Anspruch nimmt.
Selbst unterhalb der Dissoziationstemperatur1) beanspruchen mehr-atomige Gase (z. B. 02, N3) Energie zur Lockerung des molekularen Zusammenhangs (beginnende Spaltung von 02 in 0 ~f- 0). Die be-kannte Zunahme der spez. Warmen c und cv der zwei- und mehr-atomigen Gase mit der Temperatur erklart sich daraus.
Man hat sich demnach die innere Energie U eines Korpers im all-gemeinen als Summe seiner Warmeenergie und der inneren potentiellen Energie vorzustellen. (Die auBere Energie, die ein Korper infolge seinpr bewegten Masse und seines Gewichtes besitzt, ist nicht zu 17 am rechnen.)
Bestimmung der Energie der Korper. Da der Energieinhalt ernes Korpers nur von seinem augenblicklichen Zustande abhangt, nicht von der besonderen Art der Zustandsanderungen, die zufallig wahrend der Aufnahme oder Abgabe der Energie stattfmden, so kann man naoh Fig. 187 jede beliebige Zustandsanderung zur Energiebestimmung ver* wenden. Nur mussen die Verhaltnisse dieser Zustandsanderung durcit den Versuch genau bekannt sein.
Gase.    Bei der Erwarmung unter konstantem Volumen ver*
*) Nach der neueren theoretischen Chemie besteht ein gewisser, wenn audi u. U. sehr. kleiner Dissoziationsgrad in zusammengesetzten Gasen bei jeder Tempeiatur und jedem Druck. Was man gewohnlich unter Dissoziations* temperatiir versteht, ist diejenige Temperatur, bei der ein deutlicll erkennbarer Dissoziationsgrad herrscht. — Dber Dissoziation vgl. Bd. II.us A kommr-ii-den Dampf e niedergeschlagen werden (Kondensator). Die Verdichtung dtaftrr Dampfe von dem tieferen Druck im Verdampfer auf den hoheren im VernusHt^if erfolgt durch ein Dampf strahlverdiehtungsgeblase C. Das Herausschafferi tlif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
